Data Processing Results 


Data File Name 
Folder 
Sample Name 
Sample ID 
Sample Position 
Injection Size 
Sample Type 
Method 
Batch Name 
■RunTime User 
Acquisition Time 
Current Time 


DATA__012 

040806 

Blu 1 Pool 4 F1/120UL inj 2uL 

5 

0.0000 
Sam 
M-AM-41 

micromass 

18:33:24 Date : 04/08/06 

19:ia;07 Date : 04/08/06 


Ref Delta 13 = 


Analysis of Reference Gas Data 

-34.50 Ref Delta 18 = -19.30 


Time 


Major 

Ratio 2/1 

Ratio 3/1 

122.6 

8 

532E-8 

1.1773E-2 

4.2515E-3 

182 .6 

8 

541E-8 

1.1773E-2 

4.2517E-3 

242 .6 

8 

493E-8 

1.1773E-2 

4.2515E-3 

2423 . 5 

8 

.481E-8 

1.1773E-2 

4.2516E-3 

2483 . 5 

8 

.479E-8 

1.1773E-2 

4.251SE-3 

2533.5 

8 
Fit 

.517E-8 

1.1773E-2 
1.3906E-7 

4.2520E-'3 

1.7907E-7 


■~N 


n Analysis of Sample Peaks, with Background Subtraction 

U 


C02 


Time Height Area 2/1 3/1 


dC13Pk dC13Bkd dOlSPk d018 


9.0004E-9 1.1813E-2 4.1841E-3 -30.45 '64.35 


-34.89 


18 


'''-' l:lltl 3:o458e:8 i:i8;;s-2 i■.l..^-l -^-n -^.i^ -3^." ^0 


1489 .8 


1843:5 3:29E:; 3:8;o;E-8 1.1864E-2 4.1725E-3 -25.95 -58.90 


-37.61 


18 
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USADA 0335 


